CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 19º RODADA 


Patronato 


01/11/2021 às 19:00 
8 Nazareno Arosa 


Q estádio presbítero Bartotomé Gretta (Paraná 


Gabriel Gudifio 
Junior Arias 4 
* veiler Goez 


Matias Pardo 
Junior Arias 
% Federico Lertora 


Oliver Benitez & 


Ls Estatísticas 


Patronato 
“a Posse de bola (%) 
396 Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


âB Escalações 


Patronato Colón 


12. Matias Ibáfiez (O 1. Leonardo Burián (c) 


a, Oliver Benitez D a Gonzalo Piovi 
21. Martin Garay 421. Eric Exequiel Meza 


22, Rolando Garcia 


28, Facundo Cobos 
7. Héctor Canteros 


33, Facundo Garcés 
40. Rafael Delgado 
47. Mauro Formica 
Jan. Alexis Castro 

15. Fabio Vázquez 414. Federico Lertora & 
4 33, Matias Pardo & 29. Rodrigo Aliendro 


9. Sebastián Sosa Sânchez 4 15. Wilson Morelo 
420, Junior Arias gp & 35. Facundo Farias 


Banco de Reservas 


17. Ignacio Chicco 
2. Bruno Bianchi 
14. Facundo Mura 
24. Nahuel Gallardo 
5. Tomas Moschion 
te Yeiler Goez | 
1 16. Cristian Ferreira 
ts. Lucas Beltrán 


34. Matias Mansilla 
fa. Lautaro Geminiani 
14, Hugo Magallanes Silveira 
30. Lucas Kruspzky 
11. Nicolás Delgadillo 
1 24. Damián Lemos 
29, Matias Palavecino 
32. Franco Leys 
18. Nicolás Albarracín 
119. Nicolás Franco 
36. Neri Bandiera 


18. Nicolás Leguizamón 
1/30. Santiago Pierotti 





